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LETTRE DATEE DU 3 DECEMBRE 1997, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

J'ai l'honneur de vous transmettre la communication ci-jointe, en date du 
3 decembre 1997, que j'ai regue du Directeur general de l'Agence internationale 
de l'energie atomique (AIEA) au sujet du retour a Bagdad des inspecteurs de 
1'Agence. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter la lettre du Directeur general 
a 1'attention des membres du Conseil de securite. 

( Siane ) Kofi A. ANNAN 


97-35550 
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ANNEXE 


Lettre datee du 3 decembre 1997. adressee au Secretaire general par 
le Directeur general de l'Acrence Internationale de l'enercrie atomique 

J'ai l'honneur de me referer a la lettre du Directeur general par interim 
en date du 21 novembre 1997 (S/1997/920, annexe), ou il etait indique que les 
inspecteurs de l'AIEA etaient retournes a Bagdad le 21 novembre et avaient 
repris leurs activites d'inspection le lendemain. 

Le 25 novembre 1997, le nombre des membres de 1'equipe de l'AIEA a ete 
porte temporairement a 12, de maniere a retablir le plus rapidement possible la 
base technique des activites continues de controle et de verification de 
l'Agence. Le Groupe de controle nucleaire a effectue depuis lors plus de 
42 inspections sur 40 sites, dont certains ont ete inspectes a plusieurs 
reprises. 

L'Agence a consacre ses ressources a la verification de la situation des 
materiels critiques a double usage. L'ensemble des materiels de ce type dont on 
savait qu'ils etaient en etat de fonctionner avant le 29 octobre 1997 ont ete 
verifies et aucun ne manque. 

Rien n'indique qu'aucun de ces materiels ait ete utilise pour des activites 
nucleaires interdites durant les 23 jours ou les activites de controle ont ete 
suspendues. II est egalement tres improbable qu'aucune activite nucleaire 
interdite ait pu avoir lieu au cours de cette periode. 

Comme il 1'avait notifie a l'AIEA, l'lraq a retire les scelles apposes par 
l'Agence sur cinq des six bunkers abritant des explosifs brisants du site 
d'Al Qa Qaa, et a transfere dans divers autres locaux du site d'Al Qa Qaa 
50 tonnes environ (sur 228 tonnes au total) d'explosif brisant (octogene) 
entrepose dans ces bunkers. Les inspecteurs de l'Agence ont ete temoins du 
retour de ces explosifs dans les bunkers ou ils etaient entreposes a l'origine, 
et ont fait le necessaire pour verifier qu'il n'en manquait pas. Rien ne donne 
a penser que des explosifs aient ete detournes. 

Parallelement a ces activites, d'autres fonctionnaires de l'AIEA et des 
experts d'Etats Membres ont accompli diverses taches planifiees auparavant, afin 
d'assurer la maintenance des systemes de surveillance video installes dans deux 
sites, de perfectionner ces systemes et de realiser une importante campagne de 
collecte d'echantillons ecologiques. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter ces renseignements a 
1'attention du Conseil de securite. 


( Sicrne ) Mohamed ELBARADEI 




